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換気化要 




必ず換気する。 

使用中は1時間に1~2回 （1 ~2分) 
程度換気扇を回すか、窓を開けるなど 
して換気する。 

換気をしないと一酸化炭素中毒を起 
こし、死 t 事故にいたるおそれびあ 
ります。 


ご愛巧の皆様へ 

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げ 
いただきまして、ありがとうございます。 

•ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき 
まさに正しくお使いください。 

♦ルさなお子さまにはさわ5せないでください。 

♦この取扱説明書の34ページが保証書になっていま 
ず。内容をよくご確認のラえ、大切に保管してくだ 
さい。 

•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはもよりのま京ガスにて再購入してください。 

♦この機器は国内専用でずので、ミ毎がで使用しないで 
<ださい。 

♦この機器は家庭用でずので、業務用のよラな使い方 

をされまずと吾しく寿命び縮まりまず。 

V_ J 


を < じ ぺージ 


機能と特長 . 

を全上のごま意 . 

各部のなまえとはた 5 さ 
お使いになる前の準備 •• 



設置と接続•…… 

暖房のしかた… 
便利な使いかた 
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r 傑能と特長 

このガスフアンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするよラにと、次のよラな特長をそろえました。 
これらの機能をじょラずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。 
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巧を-おす六れ 





エアフイルターのほこり詰まりをお知6せする もしものために 


フィルター掃除サイン表示機能 


エアフィルターにほこりび詰まると、フヴーび 
鳴り、フィルター掃除サインび赤色に点滅して、 
エアフィルターのお掃除時期をお知らせします。 


をゎし <は^^ 



ま全装置 

ご使用中、下記の安全装置び万一の事故を未然 
に防ざます。 

♦不完全燃焼防止装置 
参過電流防止装置 
参立消え安全装置 
参停電時安全装置 
参スイッチ回路安全装置 
• 8 時間自動消乂機能 


5ねし < は卜誦 


♦過熱防止装置 
(サー S スタ） 
♦過熱防止装置 
(温度ヒューズ） 
♦転倒時ガス遮断装置 


消し忘れたときに_ 

8時間自動消义機能 


消し忘れによる万一の事故を防ぐために運転開 
始後8時間で自動消义します。 

18 ぺージ 
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をゎし < は三:^ 
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夏を上のご瓶 mMSim 


この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のごま意」を必ずお読みください。 

广 "N 

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただを、お客さまや他の人々 
へのを害や財屋への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その 
表示と意味は次のよラになっています。内容をよく理解してか！5本文をお読みください。 


表示 

意 味 

A 筒埃 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び死 t ： •重傷を負う危険、または义 
災のを険が差し迫って生じることび想定される内容を示していまず。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が死 t ： •重傷を負ラ可能性、または 
火災の可能性び想定される内容を示していまず。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害のみ 
の発生び想定される内容を示していまず。 


絵表示について次のよラな意味びありまず。 


AAA(S)(S)(§)(^®©C © 

回転物を意高温を意-般的な禁止分お禁止义気禁止めれ手禁止水めれ禁止おず斤うコ^ U 換気必要 
V _ ! 


\ 歷 , 


♦ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置) 


ガス漏れに気づいたときは 


义気禁止 


ガス漏れに気づいたとさはガス会社（供給業者）の処 
置び終わるまでの間、絶巧に义をつけたり、電気器具 
(換気扇その他）のスイッチの入-切や電源プラグの抜 
さ差しおよび周辺の電話を使用しない。 

炎や乂巧で引乂し、爆発事故を起こすことびあります。 



電気器具（換気扇 
その他）のスイッチの 
r 入•切」をしない。 



〇 ①すぐに使用をやめ、ガス检 
とメーターの ガスをを閉じ 
る。つまみのないガスおの 
場合は、ガス检か5ガスコー 
ドを外ず。 




⑨窓や戸を開け、ガス 
を外へ出ず。 



③ がに出て、もよりのガス会社 
(供給業者）に連絡ずる。 



お部屋のガス栓（例) 
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警告 


•使用ガスおよび使用電源について 


使用ガスおよび使用電源を確かめる 

0 機器本体銘板に記載してあるガス種 
访スグルースおよび電源（電圧•周波数) 
がのガスおよび電源では使用しない。 

参記載のガスおよび電源と使用ガスおよ 
び使用電源び一致していない場合、不 
完全燃焼により、一酸化炭素中毒に 
なったり、爆発着乂ゃ機器故障の原因 
になりますので、使用しないでください。 
♦転居された場合を、供給ガスの種類およ 
び電源の種類を必ず確認してください。 
♦わからない場合はお買い上げの販売店、 
またはをよりのガス会社（供給業者）（し 
連絡してください。 



銘板 


ガス種の確認 
型式名 


製造 

年月 

電源の 

確認 


〔1 2A • 1 3A> 


(RC-QQQQ-Q> 

都市ガス 12A’13A 用 

12A 00000 
13A 00000 


广0000か000 


U ン t イ株式会社 


U ン t イ株式会社 
定格電圧 (ACiooyh 
定格消費電力 00/00W 
定格周艘数 C50/60HZ 


义災モ防 


燃えやすいものを近くに置かない 


Q 



機器の上や周囲には燃えやずいものを置か 
ない。可燃物（家具•力ーテン•洗濯物など) 
を機器に近づけない。 

火災の原因になります。 


使用中は外出、就寝をしない 


弓 I 乂のおそれのあるものを使用しない 


Q 


機器の周囲では、スプレー-ガソリン’ 
ベンジンなど引义のおそれのあるちのを 



置いたり、使用したりしない。 

引火して火災のおそ 
れびあります。 


温風吹出し□にはものを入れない 


V 


0 運転したまま外出や就寝は絶対にしない。 

义災など予期せめ事故の原因になります。 


♦スプレーち厳禁 


スプレー生を機器の前に置かない 


Q 


温風の出し□やエアフィルター中に、紙’布- 
異物などを入れたり、ふさいだりしない。 

異常燃焼し、一酸化炭素 
中毒や乂災の原因になりま ’ 
す。 





機器の周辺や上、温風の出し□前方で、スプレー生（殺虫剤’ヘアスプレー’ 
カセットコン□用ボンベなど）を使用したり、機器の前方に置かない。 

熱でスプレー宙内の圧力び上びり、スプレー宙び爆発するおそれびあります。 









































































♦スリムプラグ取り付け禁止 
•機器用ソケット取り付け禁止 
♦ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホース 
接続禁止 

ガス漏れび生じ、爆発や火災の原因に 
なります。 



〇 •ガスコードは必ず当社指定のガスコード 
を使用し、接続の際にはガスコードおよ 
び機器のガス接続口に傷やごみなどの異 
物がないことを確認し、確実に接続ずる。 

確実に接続されていないとガス漏れび生 
じ、爆発や火災の原因になります。 


〈機器への取り付け> 〈取り外し〉 刀」-プを 
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夏を上のご注意 mMum 


么警告 




♦換気が要 


換気のごミち意 


© 

換気お要 


9^1 


•必ず換気ずる。使用中は1時間に！〜2 
回 （1 〜2分）程度換気扇を回ずか、窓 
を開けるなどして換気ずる。 

換気をしないと、 

一酸化炭素中毒を 
起こし、死 t 事故 
にいたるおそれび 
あります。 

換気は2力所な上の(風の出入りのある） 
開□部を設けると効率よくでをます。換 
気扇を使用する場合でち換気扇から離れ 
た位置の窓を開けないと十分な換気びで 
をない場合びあります。 

•換気で舌ない場所では使用しない。 

窓びま結する場所や地下室など、換気び 
でさない場所では使用しない。 
一酸化炭素中毒を起こし、死 t 事故にい 
たるおそれびあります。 


風をじかに当てない 


低温やけどにミち意 


S) 


温風の直接当たる場所で就寝しない。 

低温風でち連続的に当たると低温やけど 
の原因になります。 

脂に乳幼児、ルさなおモさま、お年寄り、 
病人など、自分の意思で身体を動かせな 
い方、疲労び激しい ~ S ) 

とを、お酒や睡眠薬 
を飲まれたち、皮膚 
や皮膚感覚の弱い方 
などびお使いのとを 
は、周りのちびミ主意 
して < ださい。） 


温風を長時間体に当てない 



S) 


温風をじか I し長時間体 I し当てない。 

体調悪化や健康障害の原因になります。 


>ガス接続（ガス事巧防止) 


ガスコードは当社指定のものを使用する 


ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用しないでください。またガス 
コードを継ざ足したり天井などを通さないでください。ガス漏れび生じ、乂災の原因になります。 

^_ J 


0 


与 I 


機器本体 


号 


ス U ムプラグ 
取り付け禁止 


5 





































































A 警告 



♦異常時の処置 


異常時には 


〇 


点义しない場合や使用中に異常な燃焼-異常な臭気•異 
常音.異常な温度び感じ5れた場合、または使用途中で 
消义ずる場合は、ただちに使用を中止し、ガス检を閉じ 
る。（つまみのないガス栓の場合は、ガスおか5ガスコー 
ドをがず。） 

異常を感じたときは、「故障かな？と思った5」に日〜 
28ページ）および r を全装置び作動したと舌の処置」 

に日- 30ぺージ）に従ってください。 

上記の処置をしてを直らない場合は、使用を中止して、 
お買い上げの販売店、またはをよりのガス会社(供給業を） 
にご連絡ください。 


地震、义災など緊急の場合 


地震、火災など緊急の場合は、ただち 
に使用を中止し、ガス栓とメーターの 
ガス栓を閉じる。 



•改造-分解禁止 


機器の修理-改造-分解禁止 


分解禁止 


お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理-改造は行わない。 

一酸化炭素中毒や乂災および機器故障の原因になります。 

修理-改造-分解は高度な専門知識び必要です。 


♦使用上のを意 


許容電力 ULh の使用禁止 


電源プラグの不完全接続禁止 


Q 


コンセントや配線器具の定格を超える使いち 
や、交流 （ AC ) ^00 V ] i ^がで使わない。 

たこ足配線などで 
指定された定格を 
超えると、発熱によ 
る火災の原因にな 
ります。 



〇 


電源プラグの差し込みは根もとまで確実に 
行ラ。 

差し込みび不完全な場合、感電-発熱に 
よる乂災の原因になります。また、いた 
んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使 
わないでください。感電-発熱による乂 
災の原因になります。 


♦設置場所 


周囲の防义措置 


〇 


家具や壁.棚など可燃性の部分か5十分 
離して使用ずる。 

火災や機器過熱によるやけどの原因にな 
ります。 上ち 4. 已 cm な上 


左側方 
4.5 cm な上 


前方 
已 0 cm じ(上 



後方 

4.5 cm な上 


ち側方 
■4.5 cm 攻上 


♦電気事が防止 


電源コードの破損-加工禁止 




電源コードを切断して延長しない。 

機器の設置は電源コードびコンセントに 
届く範囲内としてください。 

感電ゃ乂災などの原因になります。 

いたんだ電源コードは使用し Q 

ない。 

感電ゃ乂災などの原因になり 
よ9 〇 
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夏を上のご注意 mMSim 


， 


警告 


♦電気事が防止 


電源プラグのあつかいにを意 



〇 電源プラグにほこりを付着させない。 
(定期的に清掃ずる。） 

電源プラグのほこりなどは、電源プラグ 
を抜さ、乾いた巧でなを取ってください。 
電源プラグにほこ 
りびたまると、湿 
気などで絶縁不良 
になり、火災の原 
因になります。 






A 迁意 



落下物に注意 



運転したまま持ち運びしなし、。 

ガスコードび折れて異常燃 
焼の原因になったり、ガス 
コードの接続び不完全にな 
り、ガス漏れの原因になり 
ます。また、やけどなどの- 
原因にをなります。 



0 


用途について 


棚の下など、落下物の 
おそれのあるところで 
は使用しない。 

落下物によっては、 
乂災のおそれや、機器 
故障の原因になります。 


义のついたちのを近づけない 


Q 





暖房外の用途（巧類の乾燥など）には使 
用しない。また、巧類-毛布-シーツなど 
を機器の上に置いたり、掛けたりしない。 

火災や思わめ事故の原因 0 

になります。また、機器 " 

の変形や故障の原因にを 
なります。 


Q 


义のついたタバコ•線香などを近づけない。 

引乂して乂災の原因になるおそれびあり 

<3n 9 〇 
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A 注意 



♦ ffi 用上のを意（かさなお子さまにはさわ s せないで < ださい） 


やけどにミち意 


A 


巧; nn ; 主局 


使用中および使用直後は、操作部、取っ手 
lU 外は高温になつているので手を触れない。 

やけどのおそれびあ 
ります。特に温風吹 
出し□付近、エア 
フィルター部などの 
高温部には触れない 
で < ださい。 


機器にのらない 



A 


巧; nn を思 


使用中、停電により機器び停止したり、 
誤って電源プラグを抜いて機器び停止し 
たと舌は、機器の背面（エアフィルター部） 
が高温になってい 
るので、手を触れ 
ない。 

やけどのおそれび 
あり危険です。 



温風吹出し □ に指を入れない 


0 


機器の上に腰かけたり、 
のったりしない。 

けびややけど、機器の変 
あによるガス漏れ、不完 
全燃焼など機器故障のお 
それびあります。 





回転物を意 


温風の出し□に指や銷筆などを入れない。 

対流ファンび回転し 
ていますので、け 
びをするおそれびあ 
ります。（特にルさ 
なお子さまのいるご 
家庭はごを意くださ 
し、。） 



巧面変色 • 変おについてのま意 


電源コードを持って引き抜かない 




温風の出し口の前や周囲にものを置いた 
り、機器の背面（エアフィルター部）をふ 
さがない。 

機器び過熱し、やけどや機器故障の原因に 
なります。また、床やじゆラたんなどの変 
色やヒビ割れの原因 
になったり、 U モコ 
ンなどのプラスチッ 
ク製品は変形-変色 
のおそれびあります。 


0 



電源コードを引っ張って電源プラグを抜 
かない。 

電源コードを引っ張ると、電源コードび 
破損し、感電•シヨート-乂災の原因に 
なります。 



殺虫剤、防虫剤使用時のを意 


0 


•くんじょラタイプ（発煙型）の殺虫剤、防虫剤を使ラ場合は運転をしない。 

機器内部に薬剤成分び蓄積し、その後温風吹出し□から放出されて、健康に良くないことびあります。 

•殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れすることびあります。 


，安全上のごを意 


8 
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夏を上のご注意 mMsm 



A 注意 



♦ ffi 用上のを意（かさなお子さまにはさわ S せないで<ださい） 

エアフイルターを外して運転しない^ 

子供に巧するを意 

エアフイルターをがして運転しない。 

rv ) 機器内部へのほこり詰まりによる機器故障 
の原因になります。 

ルさなお子さまび遊んだり、いたず5しな 
■ ■ いようにま意ずる。 

S わめ雜につなびるおそれびあります。 

電源プラグを巧いて停止しない i 

電源プラグのあつかいに注意 


0 


電源プラグを抜いての停止はしない。 

機器の過熱の原因になり 
ます。 



运 


点横やお手入れの際は必ず電源プラグを抜 
く。 

感電やけびをするこ 


電源プラグを I 
コンセントか郎け とかあります。 



♦ガス事巧防止 


ガスをを閉じる 


〇 


外出や、長時間使用 
しないとをは、ガス 
をを必ず閉じる。つ 
まみのないガスをの 
場合は、ガス检か5 
ガスコードをがず。 



〇 


点义-消义の確認をする 

使用時の点义、使用後の消义を確認ずる C 


お部屋のガスを（例） 


♦設置場所 


じゆうたんの上で使用する場含 


〇 


0 


毛足の長いじゅうたんやクッションフ□アの上に置く場合 
は、機器の重みでなんでも、じゅうたんの毛足やクッション 
フ□アに直接温風び当た5ないよラに、機器の下に板などを 
敷いて使用ずる。 

じゅラたんやクッションフ□アの上にじかに置くと、温風の 
熱で変色することびあります。 

また、機器の重みでじゅラたんやクッションフ□アにキズび 
つ < ことびあります。 

電気力ーペット-温水マットの上には設置しない。 

機器の重みで電気カーペット-温かマットび故障する場合びあります。 

また、電気カーぺットや温かマツトの熱で機器び正しい制御をしないことびあります。 



周囲の防义措置 


Q 


温風の出し口の前にギヤラリ（格子）を取り付けない。 

温度調節び正しく行われず不完全燃焼や乂災の原因になります。 



Q 
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A 注意 


♦設置場所 


特殊な場所は避ける 


S ) 


乾燥室•温室•動植物の飼育室など、特殊な場所では絶巧に使用しない。 

植物び枯れたり動物び死 t するおそれびあります。 



ミ谷室など水のかかる場所に設置しない 


スプレーや化学！品を使用する場所で使わない 


水めれ禁止 


ミ谷室など高温-を湿の場所や水のかかるお 
それのある場所には設置しない。また、機 
器の上になびんや金魚ばちなどを置かな 
い。 

漏電して感電-乂災の原因になります。 
また、機器故障の原因になります。 


Q 


ドアの近くに置かない 


S) 


ドアの近くに置かない。 

機器の転倒や、やけどなどのおそれびあり 
ます。 


スプレーや化学薬品を使用ずる場所およ 
び綿ぼこりのをい場所（理•美容院や、メッ 
キ-塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶^ 

剤は、腐食性ガスの発 I ’ i’b 
生により金属びさびた 
り、刺激臭や異臭びす 
る原因になります。ま 
た健康を害したり、機 
器故障の原因になります。 




油成分び浮遊してし巧場所では使用しない 




機械油や、天ぷ5油など油成分が浮遊し 
ている場所に置かない。 

機器の樹脂部びヒビ割れし、破損すること 
びあります。 


水平なところに設置する 


段差のある巧面に設置しない 


〇 


機器は水平なところ（確実に設置で舌る 
ところ）に設置ずる。 

機器び傾くと、転倒したり温風の方向び 
かわり、温風び当たる部分び変色やヒビ 
割れすることびあります。 


Q 


段差のある巧面に設置しない 

温風び当たる部分び変色 
やヒビ割れすることびあ 
ります。 


Q 


，安全上のごを意 
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L 


哀ミ上のご注意 




化ずお守0<だをい 




お願い、 

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない ~雷にミち意 


Q 壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 

落下や転倒によりけびの原因になります。 


結露に注意 


換気化要 


この機器は室内燃焼機器のため、気密の高い 
お部屋などでは十分に換気ずる。 

壁や天井び結露する場合や、 0 A 機器など 
に機能障害び生じる場合びあります。 


雷び発生しはじめた5、ずみやかに運転 
0?- を停止して、電源プラグをコンセントか 

電源プラグを5抜く。 

コンセントか郎け雷 I こよる一時的な過電流で電子部品を損 
傷することびあります。 



シリコンの入つたものを使わない 


機器に強い風を当てない 


® 機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレー 
などシリコンの入ったスプレー宙を使わない。 

機器内部や温風吹出し□にシリコンの白い 
粉び付着したり、吹出したりすることびあ 
ります。 



強い風ののを込む 
ところでは使用し 
ない。 

炎び風で消える 
ことびあります。 


S) 



じゅラたんの変色に注意 

お部屋の空気びミちれているところでは使用しない。 

f \) 使用環境によっては温風にきさ込まれたほこり、タバコの煙などにより、 
温風の当たる部分び変色する(巧れる）ことびあります。 
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ガスフアンヒーターの各部のなまえとはたらさをご紹介します。 



背面 


エアフイルター 


空気中のほこりび機器内に入 
るのを防ざます。 


g わしくは^^ 


23 — 25 ぺージ 


銘板 

ガス-電源の種類など 
を記載しています。 


g わしくは^^ 


4ぺージ 


ガス接続 □ 

ガスコードの接続□です。 

15 • 16ぺージ 


g わしくは^:^ 


取っ手 



機器を移動するとさに 
使用します。_ _ 

ねじ 

エアフィルターの固定用の 
ねじです。 


g わしくは ,^ ^ 


24 • 25ぺージ 


ガス接続ご注意ラベル 

ガス接続時のま意事項を記載 
しています。ご使用前に必ず 
お読みください。 


電源プラグ •]- ド 

AC 100 V 
已 0/60 HZ 用です。 


謙®な S とはた雲 


の 














































































































る部のなまえとはた 5 を 
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〔おほいになる iO の準備 


設置と接続 


) 


機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。 



機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはちよりのガス会社（供給業を）へ連絡 
してくださし、 


〇 


姻包をずベて取り除< 


〇 


e 


さ部分のあて紙や包装部材をすベて取り除いてくだ 
さい。また、ガス接続□には、輸送-保管時におけ 
るごみ混入防止のためキャップびついています。な 
くさないよラ大切に保管してください。 


llliMDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•長期間お使いにならないときは、ガス接続 □ 

にキャップをつけて保管してください。 


機器を設置ずる。 


义災予防のため、次のことを必ず守ってください。 

警告- 


〇 


〇 


周囲の可燃物からは、十分に離して 
設置してください。 


〈設置でさる場所-条件> 

•か平で平らな場所 

•家具や壁.棚など可燃性の部分から十分離れた場 
所（下図を参照してください。） 


么注意 

毛足の長いじゅラたんやクッションフ□ア 
の上に置 < 場合は、機器の重みで沈んで 
も、じゅうたんの毛足やクッションフ□ア 
に直接温風び当たらないよラに、機器の下 
に板などを敷いて使用してください。じゅ 
ラたんやクッションフ□アの上にじかに置 
くと、温風の熱で変色することびあります。 
また、機器の重みでじゆラたんやクッシヨ 
ンフ□アにキズびつくことびあります。 


上方 4.5 cm (上 


Q 


左側方 
4.5 cm な上 


前方 
巨 0 cm じ(上 



後方 

4.5 cm な上 


ち側方 
4.5 cm な上 


機器前方に、機器設置面より高い段差びあ 
る場合は、機器を使用しないでください。 
温風び段差にあたり、変色するおそれびあ 
ります。 


0 電源を接続ずる。 


電源プラグをコンセントに確実に 
差し込み接続してください。 


<^AC 10 0V 用^ 

:識 


(補足'> 

•機器の周囲び囲われていると、正しいお部屋 
の温度び検巧でさないことびあります。 

•機器の後方び壁に近いと、ま全装置びはたら 
いて運転び停止することびあります。 

iiiiMaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

•電源コードは、温風吹出し□の前を通したり、 
機器の下を通さないで<ださい。 


〇 


ガスを接続ずる。 

ガスコードの取り付けは確実に行ってください。 
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o 。 


ガスコードは必ず当社指定のガスコードを 
使用してください。 

〈機器への取り付け〉 〈取りがし〉 


スリーブを矢印の 


&「カチッ」と 
音びするまで 
差し込む 
※引っ張ってわ 
振けないこと 
を確認する 





A 塾化 


〇 

Q 


参ヒヒ割れたりしてちくなったカスコードは、必ず取り替スてください。 

•ガスコードび、巧れたり、ねじれたりしないよラにできるだけ短く接続してください。（ガスコードの長さは、 
できるだけ吕 mliTF で、長くても已 m じ(下にしてください。） 

•ガス接続部に傷びついたり、異物び付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱い< 
ださい。また、お使いにな b ないときは、キヤッフをガス接続□にはめてください。 

•ガスコードは継ぎ足して使用しないでください。 

•ガスコードは、温度の高いところに触れたり、上にをのを載せたりしないでください。 

参ガスコードは、他の部屋まで延長したり、壁-天井などを通したりしないでください。 


r コンセント継手」について 




「コンセント継手」方式のガス检は、ガスコードなどを取り付けると、自動的に開をし、取り外ずと 
自動のに閉をしまず。 

〈取り付けかた〉 




I .フタを開ける 

ガスコードなどを 
接続するときは、 

まずフタのち側を 
巧し、フタを開け押す 
ます。 



2.取り付ける 

ガスコードなどのガ 
ス栓用ソケット側を、 
コンセント継手に‘‘力 
チッ"と音びするま 
で差し込みます。 


差し込む 



〈取りがしかた〉 

1.取り外 r 

ソケットをがすと 
さは、ち側にある 
フタを巧します。 


フタ 



J 


一 A 警告- 

機器の近くにスプレー生や燃えやずいものびないことを確認しまず。 



Q 


ガス栓を全開にずる。 

ガス-電源の接続び確実で 
あることを確かめ、お部屋 
のガス栓を全開にしてくだ 
さし、。 


を開にする 


iiiiMgiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

•本製品は家庭用なので、業務用のよラな使い 
方をされますと、著しく寿命び縮まります。 




0 


クチ ri ム付 
ガスホ—ス 
_接続禁止 


君 


機器本体 


止禁ム 
禁けコ 
け付チ 
付りク 
り取、 
取卜止 

グッ禁 
ラケ続 
プソ接止 

ム拥道禁 
リ器ム扇 G 
ス機ゴお 


コム管接続禁止 


0 

機器本体 


n ム管用フラグ 




ri ム管 


S 


機器用ソケット 
取り付け禁止 


ガス n — ド 


0 




機器本体 


写110 


ス U ムフラグ 
取〇付け禁止 


お部屋のガス栓（例) 
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Qi 房のしかた 


ガスフアンヒーターの基本操作です。 

運転の前に r を全上のごを意」をご確認ください。 


かし <が^^ 


3〜11ぺージ 


•運転中に□ックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作外は、操作できなくなります。 
•停止中に□ックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作びできなくなります。 


医:わし別も:^ 


V _ J 


表示部 運転/燃焼ランプー I 



□[ 

□[ 

n 、 りク同お巧し ° 

I 昌フィルター掃除 

巨 

V 設定 

广 fO つ 6運乾/燃焼 

iOO© 


0© を押ず。 

「ピツ」と音びするまで巧します。 

①運転/燃焼ランプ点な。（緑色) 

対流フアンび回転します。 

約已〜10秒経過ずると…" 

⑨運転/燃焼ランプ点な。（赤色) 

バーナーに 点乂します。 


III 


お願い 


1111111111111111111111111111 


•初めてお使いになるとさや、しば b く使わな 
かったとさ、ガスコードを脱着したとさはガ 
スコード内に空気び入ることびあるため、運 
転開始時にいったん着火してから火び消える 
ことびあ0ます。このよラなとさには、自動 
的に1回だけ再点火動作を行いますので点火 
に時間びかかる場合びあ0ます。 

また表示部び「； ,1」 • 「 W 」を点滅表示す 
る場合ちあ0ます。この場合再度運転操作を 
してください。 

•運転スイッチを巧し続けないでください。約 
1已砂間巧し続けると、自動的に運転を停止 
します。（表示部び「つ己」の点滅表示。）そ 
のとさは、運転スイッチを巧して点滅表示を 
解除後、再度運転操作を行って<ださい。 
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) 


©©- 0) を押し、設定室温を 
調節ずる。 


初めてお使いになるときは、 
ます。 

© :設定室温を下げる。 

0:設定室温を上げる。 


22でに設定されてい 


設定室温は 「U (約1〇で）、「16」〜 r 吕引 
(1 已〜吕6で）および 「 H 」 （連続して強燃焼） 

の範囲でお好みの温度に設定でさます。 

•一度セットした設定室温は記憶されます。電 
源プラグをコンセントか b 抜いた場合でち、 
次回運転するとさには前回セットした設定室 
温で運転します D 

llliMDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• お部屋の構造、設置場所、室が温度などによっ 
ては、設定された室温にな b ない場合びあ0 
ます。また、窗燃焼になってをお部屋の温度 
び上びっていくことびあ0ますので、このと 
さは、いったん運転を停止してください。 


@ ©を巧し、運転を停止する。 


運転/燃焼ランプ消な。 


么を意 

燃焼中、電源プラグの引さ抜さによる消火 
や、消火直後の電源プラグの引さ抜さは行 
わないで<ださい。機器の故障の原因にな 
0ます。 


0 


CWW 


I 消火を、巧流ファンは数分間回転し続けてか 
5停止します。これは機器内の温度び低<な 
るまで風で;令ま P しているためです。この間、 
電源プラグは抜かないでください。 

I □ックびセットされているとさは、停止して 
ち□ックランプは点巧し続け、□ックは取り 
消されません。 ぺージ 


8時間自動消义機能 


•消し忘れによる万一の事故を防ぐために運転開始後8時間で自動消义しまず。 
(表示部び 「 G ;」の点滅表示になり機器び停止しまず。） 

運転を続けたいとさは、再度運転操作を行って<ださい。 

お部屋の換気を行いましよラ。 


g わしくは 一韩 


29*30 ぺージ 


、暖房のしかた 
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〔届利な献、かた 


スイッチをロックする r ロック機能 J 


小さなおテさまのいたずらや誤ってスイッチを押してち作動しないよラ、スイッチ操作を制限する機能です。 


(運転中に□ックをセツトした場合） 


□ック同時巧し 

广一つ 


□ツクランプ 


里白フィルター掃除 


〇運転/燃焼 


@ ©©感 


設定室温 


室温合せ 


•□ツクをセツトする 


〇 ©と©を同時に押ず。 

□ツクランプ点な。 

□ツクびセツトされます。 

運転中に□ツクをセツトした場合は、 
「切」操作 L ツ外は操作でさません。 


お足矣 

■ □ックランプ点な中に運転する場合は、□ッ 
クを解除してから@を巧してください。 
•電源プラグをコンセントから抜いた D 停電し 
^の たときは、□ックは解除されます。 


停止中に□ックをセットした場合は、すべてのス 
イッチ操作びでをません。 


参□ックを解除ずる 


〇 □ツクセツ 忡に0と0 を 
剛§に （1 拠山押ず。 


□ツクランプ消'打。 

□ックび解除されます。 
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ブザー音を消ずには 


操作は重転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 


〇 




e 


コンセントに差し込む 

♦表示部びブヴー機能切0 
換えモードになります。 

• 初めてお使いになるとさ 
は re ,'」（ブヴー音あり） 
に設定されています。 



0 


押ず 

•©を押し、「抓」（ブヴ- 
曰なし(こ己女がしまろ。 


晒 

設定室温 


4 ^ 

\戴 

コンセントか5巧く 

結 



再度差し込む 


ブザー 音なしに 
設定される 


团 

設定室温 


♦ブザー音ありに戻ずには 


►再度0の操作をし、ブヴー機能切り換えモードを表おさ 
せ、©を押し「0。にして、@の操作をします。 


ブザー機能について 


この機器は、スイッチ操作時や安全装置び作動したとさにブヴーでお知らせする機能びついています C 
お買い上げ時は、ブヴーでお知らせする設定になっています。また、ブヴー音は消すことちでさます。 


スイッチ操作と機器の動作状態 

ブザー音 

スイッチ r 入/受付」時 

ピッ 

スイッチ r 切/解除」時 

ピ 

フィルター掃除サイン点滅時 

ピピッピピッ…（10回） 

安全装置作動時 

ピーピー ''.に0回） 


cww 


•ブヴー音を消した場合でち、ま全装置作動時に 
は、ブヴーでお知らせします。 


ブザー音の変更のしかた 


設定室温 


里目フィルタ-掃陈 

□ツク同時巧し 

〇運起/燃焼 


室温合せ 


便利な使いかた 
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Qai つでおいで < だをい 


曰常の点検とお手入れ 


安全にお使いいただけるよラに、点検とお手入れは定期的に行ってください。 

警告-^ 

♦修理.改造.分解は高度な専門知識び必要でず。 

•エアフイルターの脱着に I 州ホ、お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理’改造は 
分解禁止 行わない。 

一酸化炭素中毒や乂災および機器故障の原因になります。 


♦曰常の点検 


日常の点検-お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器び十分に;令えてから電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 

機器本体にはま全に関するごま意ラベルび張り付けてあります。巧れたり、読めなくなったとさは、や 
わらかい巧などで巧れを拭さ取って<ださい。また、お手入れの際に、はびれないよラにま意して<だ 
さい。をし、はびれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはちよりのま京ガスで新し 
いラベルをお買いホめのラえ、張り替えてください。 


◎巧のチェックポイントを点検してください。 


f V 

ガスコードは [ 

、 厂 

こ IE しく接続されていますか？ 

^接続部を点検する （5'1 日ページ） 


折れたり、ねじれたりしていませんか？ 

■V J 

J ガスコードを点検する（已 • 1已ページ） 

^ J 


電源コードは 

、 广 

\ いたんでいませんか？ 八 電源〕-ドを点検する（已 ' 7 . 1已ぺ-ジ） 1 


r V 

エアフィルターは [ 

、 广 

\ 正しくセットされていますか？ 取り付けを点検するに已ぺージ） 


J 。マ丰 n けぉ n 丰けムゎ、ヮ ^フイルタ-掃除サインを確認するに吕ぺージリ 

、ほしり日□まりはありませんわ. n エアフィルタ-を掃除するに3〜2已ぺ-ジ), 
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♦機器のお手入れ （ 1力月に1回程度) 


) 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇 運乾を停止ずる。 


e 


ガス栓を閉じ、機器び十分に;令え、対流フアンび 
止まり温風び出なくなったことを確かめてから電源 
プラグをコンセントから抜いてください。 

やわ5かい巧をめるま湯で 
め5して、よ< しぼってか5 
おく。 

特に巧れのひどいとさは、やわらかい巧に台所用 
中性洗剤をつけてなさ取ってください。 



iiiiMaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

•お手入れの際は、けびを防ぐためにち、手袋 
をはめて行ラことをおすすめします。 

•化学ぞラさん、スプレー式洗剤、酸性やアル 
力 U 性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶 
巧に使用しないで<ださい。塗装の色びあせ 
た0、樹脂製の部品び変色した0、割れるこ 
とびあ D ます。 


♦温風吹出し□のお手入れ （ 1力月に1回程度） 


力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇 運乾を停止ずる。 


e 


ガス栓を閉じ、温風吹出し□び十分に;令え、対流 
フアンび止まり温風び出なくなつたことを確かめて 
から電源プラグをコンセントから抜いてください。 

温風吹出し□を、電気掃除機 
などで掃除ずる。 


iiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

•お手入れの際は、けびを防ぐためにを、手袋 
をはめて行ラことをおすすめします。 


温風吹出し□に白い粉やミちれび付着することびあり 
ますび、異常ではありません。そのよラなとをや巧 
れびひどい場合は、やわらかい巧で拭さ取ってくだ 
さし、。 



I 化学ぞラさん、スプレー式洗剤、酸性やアル 
力 U 性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶 
巧に使用しないでください。 

I 温風吹出し□のルーバーを、強く巧えたり、 
衝撃を加えた0しないで<ださい。ルーバー 
び折れたり、曲びったりして、温風の方向び 
かわ0、床やカーペットなどび変色すること 
びあ0ます。 
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、知つておいてください 























Qffl つでおいで < ださい 


エアフィルターのお手入れ （1 力月に1回程度) 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 

フィルター掃除サインび点滅したとさは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。 


〇 運乾を停止ずる。 

ガス栓を閉じ、温風吹出し□び十分に;令え、対流 
フアンび止まり温風び出なくなつたことを確かめて 
から電源プラグをコンセントから抜いてください。 



エアフイルターを 電気掃除機 
などで掃除ずる。 


電気掃除機のフラシなどを使って、エアフィルター 
を装着したまま、ほこりを吸い取ってください。 



(補足 ム 

•ミちれびひどい場合は、エアフィルターを取0 
がし、はたさややわらかいブラシなどで、詰 
まっているほこりを取り除いてください。 

•ミ由などの特にひどいミちれび付着しているとさ 
は、エアフィルターを取0がし、台所用中性 
洗剤で手早<洗い、水気をよ<さってから十 
分に乾燥させてください。 

•エアフィ ルターの網部に水び付着している 
と、ほこ0詰ま0と同じ状態とな0運転しな 
いことびあ0ます。お手入れ後の水気は十分 
にさってくださレ。 


ルター掃除サインが点滅したら 


•エア フィ ルターにほこりび詰まると、フヴーび鳴り、 フィ 
ルター掃除サインび赤色に点滅し、お掃除時期をお知ら 
せします。 

この場合には、23〜2己ページのお手入れ方法に従っ 
て、エアフィルターの掃除を行ってください。 

•運転したままほこりの掃除を行ってをフィルター掃除サ 
インは消灯しません。再運転を行ってください。 

• エアフィルターを掃除してをフィルター掃除サインび消 
灯しない場合には、機器内部にほこりやごみび付着して 
いることび考えられます。点検整備を受けられることを 
おすすめします。（お買い上げの販売店、またはをより 
の東京ガスにご相談ください。） 







^ -\ 

•フィルター掃除サインび点滅しているとさは、最大燃焼量を下げて運転を行います。 

• エアフィルターびほこり詰まりをしたり、温風吹出し□に障害物びあったり、機器の後方と壁び近かった 
りしたとさは、機器内部び異常に過熱します。フィルター掃除サイン点滅後を運転を続けると、機器び自 
動的に運転を停止することびあります。 

V_ J 
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エアフィルターの取り外しかた 



〇 ねじを外ず。 

e 




I 初めてねじをがすとさは、かたい場合びあ0 
ますので©ドライノ（一を使用してください。 


エアフイルターを 引き出ず。- 


エアフィルター上部を持ち、まっすぐ上に引を出し 
ます。 


A な貴^^—^. 

エアフィルターを取 D がしたまま運転する 
と、機器故障の原因にな0ます。掃除後は 
必ず元の位置に確実にセットし、ねじを締 
めて < ださい。 


〇 


、知つておいてください 
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エアフイルターを 後板の受け 
部に差し込む。 


广盘田 £ 

• 十分に乾燥していることを確認してからセツ 
卜してください。 


エアフィルター上部を持ち、下部を後板の受け部 
に力所）に差し込みます。 



エアフィルターのツメを 後板 
上部の角穴に差し込む。 

後板上部の角穴 （2 力所）に差し込みます。 


e ねじを締める。 
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と思、つた 6 


故障かな？と思ってちよく調べてみると故障でない場合ちあります。 
修理を依頼する前に、もラー度次の点をお調べください。 


次のことを調べてください 


現 


象 


点検のポイン 


運転スイッチを押してち運転 
しない 

(運転/燃焼ランプび緑色に 
点好しない） 



A 


•電源フラグびコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 
•ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 

参停電ではありませんか。 

•□ックびセツトされていませんか。 


くわしぐは 


6’1已ページ 


点义しない 

(運転/燃焼ランプびホ色に 
点灯しない） 


]_ y 参お部屋のガス栓は全開になっていますか。 

•ガス管（ガスコード）内に空気び残っていませんか。 
1 ~[ 参マイコンメーターび作動していませんか。_ 


1日ページ 

1日ページ 
17-28ぺ-ジ 

八※！. 


r A 


^•エアフィルターにほこりが詰まっていませんか。 ^ 

(フィルター掃除サインが点滅していませんか。） 


r ^ 

23ぺージ 



•温風巧出し□びふさびれていませんか。 


目 -1 已ページ 

使用中に消义ずる 


•機器の後方と壁の距離は 4.5 cm 上ありますか。 


6’1已ページ 

口 

•マイコンメーターび作動していまはんか。 

口 

《1 



• 8時間自動消乂機能び作動していませんか。 


18 -29-3 日ぺ-ジ 

V ) 


•不完全燃焼防止装置び作動していませんか。 

^ 室内の換気をしてください。 J 


日-29,3日ページ 

L _ J 


>エアフイルターにほこりび詰まっていませんか。 
(フィルター掃除サインび点滅していませんか。） 


吕3ページ 
18ページ 


よく暖ま6ない 


>お部屋の窓や戸び開いていませんか。 


•機器前方已 0 cm 内にをのび置いてありまはんか。 

•お部屋の大ささと機器の仕様（暖房の目やす）び合っていますか。 


1己ページ 
6’1已ページ 
3 3ページ 


暖まりずざる 


i 

八 


参機器背面にすきま風や;令たい空気び当たっていませんか。 


八 


《1をよりのガス会社（供給業者）に連絡してくださし)。 


、知つておいてください 
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Qai つでおいで < だをい 


次のことを調べてください 


現 象 点検のポイント くわしくは 


r 

]_f •ガスコード接続部に、ごみなど異物が入っていませんか。 

^ f 日.16ぺ-ジ、 

ガス < さい 

•別売のガスコードで正しく接続されていますか。 

已 .1 目ページ 

V 

•ガスコードびいたんでいませんか。 

已 .1 日ぺージソ 
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〕 


E 


こんなとをは故障ではありません 


現 


象 


原因と対策 


U シーズン始めや、しばらくの間運転しなガスコード内に空気び入ったためです。いったん点义して 
運転前 かった後、ガスコードを脱着した後にな か5失乂した場合は、再点火機能び自動的に1回だけ作 
_ n かなか点火しない。_ 動します。_ 



運転後 
停止中 


停止してをすぐに対流フアン（温風）び 
停止しない。 

停止後、再度運転操作をしてをすぐに点 
乂しない。 


C 誤って電源フラグを抜いてしまったため、 

すぐ差し込んで運転操作をしたび、点义 
しない。^ 


機器内部を;令やしてから自動的に止まります。 

、 _ — 

内部び;令えるまでしばらく待ち、約吕〇秒たってから自動 
的に点乂します。 


八 


内部び;令えるまで数分間待ってから、再度運転操作をして 
ください。 



このほかに異常びあるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはをよりのガス 
会社（供給業を）へご連絡<ださい。 


A 警告 


0 


絶対にお客様ご自身で修理なさ5ないでください。 
不備びありまずと义災-感電などの原因になりまず。 


、知つておいてください 
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巧!つでおいで < だをい 


まを装置が作動したときの処置 


この機器には、安全装置び作動したとさのお知らせ機能びついています。使用中に機器び停止したら、 
安全装置び作動していないか調べてください。 

対流フアンび回っている場合は、フアンび止まってから確認してください。 


安全装置作動時の表示 


を全装置 


はた5舌 




(12 点滅) 


運転/燃焼ランプ 
-こ参‘^運転/燃棘 
色点滅） 


不完全燃焼防止装置 


/ 、 

/ 1 
/ / 

(1 1点滅） 

\ > 



運転/燃焼ランプ 
参^-運乾/燃焼 
色点滅） 


立消え安全装置 



f \ 

••• • 


運転/燃焼ランプ 


1 1 1 

1 1 1 

(01 点滅） 

参;"-運転/燃« 


し ■ • 

、 ソ 


(ホ色点滅） 



/ \ 

••• •• 


運転/燃焼ランプ 


- 

(03 点滅） 

-;:参;^運転/燃烧 


、 ノ 


(ホ色点滅） 


別寺間自動消火機能 


転倒時ガス遮断装置 


不完全燃焼をずる前に、ガスを止故運転を停 
止しまず。 


使用中にバーナーの炎び消えてしまったと 
を、ガスを止饭運転を停止しまず。 


点火時、バーナーに着火しなかったときなど 
にガスを止め運転を停止します。 


消し忘れ防止のた饭8時間連続運転で自動 
消火します。 


機器び倒れたとをや燃焼したまま機器を移動 
させたときに、ガスを止饭運転を停止します。 


し! 


(14 点滅) 


フィルター掃除サイン I I 
-赤色点滅） 過熱防止装置 

(サー S スタ） 


運転/燃焼ランプ 
-;:參:;-運乾/燃焼 

(ホ色点滅） 


A 


機器内び異常過熱したときに、ガスを止め 
運転を停止します。 


過熱防止装置機器内び異常過熱したときに、ガスを止め 
(温度ヒューズ）運転を停止します。 


(消灯） 


運転/燃焼ランプ 
〇運転/燃烧 
(消な） 


過電流防止装置 過電流び流れたときに、電流ヒユーズを切り、 

(電流ヒューズ） 運転を停止します。 


停電時 


再通電 


00 


(消灯） 


(00 点滅) 


運転/燃焼ランプ 
〇運転/燃焼 
(消打） 

運転/燃焼ランプ 
参:;-運お/燃焼 
色点滅） 


停電したときには、ガスを止饭運転を停止し 

停電時安全装置 ます。 


n 


n 


(70 点滅) 


運転/燃焼ランプ 
参^-運お/燃漉 
色点滅） 


\y vr 

乂イ ツチ 運転スイッチ回路に異常び起をたとをに、ガ 

回路安全装置 スを止め運転を停止します。 


上記 L ツがの表示 


上記似外の 
安全装置作動 


上記し U 外の異常び起をたとをに、ま全停止し 
まず。 
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' ま全装置び作動したとさは、ブヴー音でお知らせします。 

(過電流防止装置作動時や停電時は、ブヴー音は鳴りません。） 

>ま全装置作動時の表示は、運転スイッチを巧すと解除されます。 

>お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置び作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと。/点滅」 
い (？ 点滅」「/4点滅Iなどを表示して運転をしない場合びあります。十分にお部屋の換気を行った後、再運転して 
ください。 

>巧全装置び作動した後、点検して再運転してち、たびたび同じよラな作動を繰りおすよラな場合は、お買い上げ 
の販売店、またはちよりのガス会社（供給業を）にご連絡ください。 


原 


因 


処置方法 


室内で換気不十分な巧態で使用したり、エアフィルターにほ 
こりび詰まっているとをに起こります。 


ガス栓び開をたりなかったとをや、ガスコードを脱着した後 
などに起こります。 


ガスをび閉じ b れていたり、開きたりなかったとをなどに起 
こります。 


故障ではありません。 

運転開始後8時間び過ざたためです。 


十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行つ 
た後、再運転してください。 



点検後、巧運転してくださしん 


継続して運転する場合は、運転スイッチを ] 回巧して、 
「日,I」点滅表示を解除し、再運転してください。 


燃焼したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れたとをなどに 
起こります。 


エアフイルターび、ほこり詰まりしていたり、温風吹出し □ 
に障害物びあるときなどに起こります。 


エアフィルターや温風吹出し□び&さびれたとをなどに起こ 
ります。 


点検後、再運転してくださしん 



エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しば b 
く（已〜已分）してから再運転してください。（電源プラグ 
は対流フアンび回っている間は抜かないでください。） 


修理び必要です。お買い上げの販売店、またはちよりのガ 
ス会社（供給業ち）へご連絡ください。 


電気回路びショートしたとをなどに起こります。 


修理び必要です。お買い上げの販売店、またはちよりのガ 
ス会社（供給業ち）へご連絡ください。 


故障ではあ0ません。 

停電により停止したためです。 

または、運転中に電源プラグを引を抜いたためです。 


再通電時、対流ファンび回っていることびあります。 
この場合、巧流ファンび止まってから運転スイッチを ] 回 
巧して、「日日」点滅表示を解除して、再運転してください。 
(停電中は必ずガスおを開じてください。） 


運転スイツチ回路びシヨートしたり、 
ときに起こります。 


15秒しソ上巧し続けた 




運転スイッチを1回巧して、 「W」 点滅表示を解除して、再運 
転してください。朋し続けなしでください。）それでもま全装 
置び作動する場合は修理び必要です。お買い上げの販売店、 
またはちよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。 


ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはちよりのガス会社（供給業ち）へご連絡くださしん 


、知つておいてください 
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保管とア フターヴー ビス 

mm (長期間使用しない場ち) 


お願い- 

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。 

(ただし、ガスおび"開閉つまみのない「コンセント継手」"の場合はガスコードなどのソケットを 
「コンセント継手」か 5 取り外ずと、自動的に閉检しまず。） 


わしくは , 


16 ぺージ 


♦機器の点検-お手入れをしてか5保管してください。 

♦各部の汚れを取り除さ、ほこりなどの異物び入らないよラに保管してください。 

参特にガス接続□やガスコー问こは、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないよラに、付属のキャップ 
をして < ださい。 

参湿気やほこりのかないところに保管してください。 

♦お買い上げ時の箱に入れておかれると便利です。 

参べランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれびあ 
りますのでお避けください。 


アフターサービスについて 

ヴービスのお申し込み 


「故障かな？と思ったら」 （2 日〜28ページ)、「安全装置び作動したときの処置」 （29-30 ページ）を見 
てをラー度ご確認ください。 

r ^ A 警告 'x 

確認のうえ、それでも不具合びある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買 
( x ) い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。（別添の r 事業所一覧」参照） 

^ そのままご使用になりますと、故障や感電•乂災の原因になります。 

V_ y 


なお、ご連絡いただくとをは、次のことをお知らせください。 
(1) お名前-ご住所-電話番号-道順（でさるだけくわしく） 
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乾居されるとき 


A 警告 


〇 


ガスには、都市ガス数種類および L P ガスの区分びありまず。 

ガスの種類び異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整び必要となりまずので、転居 
先のガスの種類をご確認のラえ、ちよりの東京ガスまたは転居先のガス事業者（供給業者）にご柏 
談ください。 

ただし、ガスの種類によっては調整で舌ない場合もありまず。 


参転居にとちなラ調整や改造の費用は、保証期間内でを有料となります。 


保証について 


取扱説明書の34ぺージび保証書になっていまず。 

•保証期間中は 

保証書に記載のよラに、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 
保証書を紛失されますと、無料期間中であってち修理費をいただくことびありますので、大切に保管して 
<ださい。 

•保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはをよりの東京ガスにご相談ください。 

修理によって機能び維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


補修用性能部品の保有期間について 


参補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造巧切後日年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 
その製品の性能を維持するために必要な部品です。 


点検整備のおずずめ（有料) 


♦長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに]回程度）「点検整備」を受けられる 
ことをおすすめします。 

参「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはちよりの東京ガスにご用命ください。（有料） 

• 「点検整備」の内容は、下記の通りです。 

①機能部品の点検、確認 
③掃除整備 


32 















〔ご参ちに 


仕様 


暖房の目やずは温暖地を基準にしておりまず。 


品 名 

RN - 巨120 SFH-WH 

型式 名 

RC - K 2403 E -1 

種 類 

燃焼方式 

ブンゼン 燃焼式 

給が気方式 

開放式 

放熱方式 

強制対流式 

点义 方式 

連続放電点火ち式 

暖房の 

目やず 

一般木造 

7畳まで 

麵およ謂熱木造 

9畳まで 

列お寸法(高さ X 幅 X 奥行/脚部) mm 

381 X 410 X 135/170 

質 量 （本体） 

6.3 kg 

電気関係 

電 源 

AC 100 V 、 已0/巨 OHz 

消費電力脚/日 OHz ) 

31/30 W (待機時 0.7/0 .已 W ) 

電源 コード長さ 

2m 

安全装置 

-不完全燃焼防止装置 -過電流防止装置（電流ヒューズ） 

-立消え安全装置 -停電時安全装置 

-転倒時ガス遮断装置 •スイッチ回路安全装置 

-過熱防止装置（サーミスタ-ミ品度ヒューズ） -8 時間自動消火機能 

ガス 接続 

ガスコード 

ガス 消費量 

13 A 

2.44 kW 

12 A 

2.28 kW 

付属品 

取扱説明書（保証書付）-事業所一覧 


ブ法図 


単位 ： mm 


13已 



广 li -1) -■: 








の 



… …1 ■ ~ • i • r~ 




一 410 一 
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ガスフアン ヒーター 


保証書 


品名 / RN - B 1 吕 OSFH-WH 


型式名 RC-K 吕 403 E -1 

上記本体をお買い上げいたださましてありびとラございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、 
都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束ずるちのです。 


記 


1 . な証期間は、お買い上げの曰から3年間とし、本体を 
対象にします。 

2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、ちより 
の東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理 
いたします。 

3. サービス員びお伺いした時に、な証書をご提示ください。 

4. 巧証期間内においてち、巧の場合はち償修理といたしま 
す。 

(1) 住宅用途!;!かでご使用になる場合の不具合 

(2) 取扱説0月書等の記載事項によ5ないでご使用した場合 
の不具を 

(3) 器具を調整、改造された場合の不具含（但し、当社都 
合の場合は除さます） 

(4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合 


(曰）建築躯体の変形等器具本体し^がに起因する当該器具の 
不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴 
ラ摩串を等により生じる外観上の現象 

(6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合 

(7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具 

ム 

(8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、お水、津波等の天変 
地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合 

(目）電気の供給トラプル等に起因する不具合 

(10) 指定規格！;!外のガス、電気または熱媒等をご使用した 
ことに起因する不具合 

(1 1 ) 本保証書を紛失された場合 

己.無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合 
は、お買い上げの販売店または、をよりの東京ガスへお 
問い台'わせください。 


保証責任者 


東京ガス株式; 


1日己-8日27東京都港区海岸 1 T 目已番20号 


修理記録 

この本体の修理記録は、本体のフ□ントカバーの裏に張り付けの故障診断シートに記録しまず。 


お買い上げ曰および販売店 


お買い上げ曰 

平成 

年 

巧 

曰 


販 売 店 





扱 


住 戸斤 





者 


電話番号 





印 



お客様へ 

1 . この保証書をお受け取りになる時に、販売年月曰-販売店 • 
扱者印び記入してあることを確認してください。 

2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよラ大切に 
保をしてください。 


3. 無料修理期間経過後の故障修理等につさましては「保管と 
アフターサービス」の項をご覧ください。 

4. この保証書によって保証書を発行しているち（保証責任ち)、 
およびそれ政がの事業をに対するお客さまの法律上の権利 
を制限するちのではありません。 
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